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19. Ergänzung zu „Systematische Untersuchungen am Pieris napi-bryoniae-Komplex (s. 1.)“ 


REM-Bilder von Raupe und Puppe der Pieris napi napoleon EITSCHBERGER, 1990 
(Lepidoptera, Pieridae) 
von 
ULF EITSCHBERGER 
eingegangen am 14.1.2008 


Zusammenfassung: Von Pieris napi napoleon EITSCHBERGER, 1990, die auf Korsika endemisch ist, werden REM-Bilder von 
Raupe und Puppe abgebildet 


Abstract: From Pieris napi napoleon EITSCHBERGER, 1990, endemic in the meditteranean Island of Corsica, SEM micrographs 
are figured from the caterpillar and the pupae. 


Das Material von Pieris napi napoleon EITSCHBERGER, 1990 stammt von einer Zucht aus Korsika (Sampolo, VII.1986, ANGELI- 
KA & ULF EITSCHBERGER leg.). Von der Raupe werden die L2-L5-Raupenkopfkapseln und die Mandibeln der L5-Raupe abge- 
bildet, dazu eine Puppe und einigeDetails davon. 


Abb. 1-20: Pieris napi napoleon EITSCHBERGER, 1990, Corse, Sampolo, VII.1986, ANGELIKA & ULF EITSCHBERGER leg. 
Abb. 1-4: Stigma vom 5. und 6. Abdominalsegment. 

Abb. 5-8: L2 bis L5-Raupenkopfkapsel. 

Abb. 9, 10: Mandibeln der L5-Raupe von außen und innen. 

Abb. 11-15: Puppe mit Detailvergrößerungen. 

Abb. 16, 17: Chaeta vom 5. Abdominalsegment. 

Abb. 18: Chaeta vom Kremaster. 

Abb. 19, 20: Kremaster und Detailvergrößerung der Widerhakenborsten. 
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